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MEMORIAL 

PARA EL REY NV ESTRO SEÑOR, 
a fus ReaIesGonfejo$,Gbancillerias, Ciudades 
cabe5as de Reynos,a ios Patriarcas,Primados, 
Argobifpos, y Obifpósde Efpana, fuplicando 
no permitan dar fus licécias par a fundar de nuc 
uo Religión alguna^pr losgrandes incon- 
uementésque fe les liguen alas Ciu¬ 
dades, como a las Religio¬ 
nes dellas. 

POR 

EL V. DOCTOR F RÁT SALVAD0% q)É ¿MALIÉÁ \ 
del Orden de la Santijfima Trinidad Calf adosan nombre de las T{_eli- 
giones^cotno Procurador de todas 3 para el píeyto que fe trata con los Pa* 
dres Clérigos Menores y fobre lafegundd rve\que han intentado defun - 
dar en la Ciudad de Granada » 


3VI>Í DerechaCanoníco^á ninguti 
regular le es permitido edificar de nue 
uo Comiente alguno fin exprcíTalicp 
cia de fu Santidad > pena de excomu- 
nió mayor tpfofáfío ¡ncurrjpdd/tisi cap. 

vnic.§.confirmac.& §.fané y dercg.do- 
míbus in 6*&cap* Vnic.de excef.pr^f- 
tat.in 6.Y afsi lo declaran los feñoresCardenales cap. $ .Sefli 

25 .de regul.inTiident.comoloconfieflaPr.ManuelRodri 
guez in fumm.nouifsiffl.i.part.Veib,¿eíí/^cme,cap. 178 . 0 * I # 

Ceroia,vcib.Kow4c/^§.i.&2.Campaqil,indiuerriur.Can # 

Rubric.i2.c-3 n.So.dc 8 i.Miranda inm*nuali, c.ohm. q .*¿ 
arc.i.cj.^.Tambuiiousde iur.AbbacjíT^r.diíp.j 2 .quje{ito i 
num.6.& tom. j.dilp,5.(jua:[t,i.nu.j.Barbof. deiut. Ecdef 
lib. 2 .cap.i 2 ,outn.i 1. 



Antdeíe 3 'fto^conftuuciondc micflro Sa n tif s ¡ mo I 
dre ClcmentcVJH.dada a a ? .de luliode ,6o ? maptentel 

Hírtw i conftit.49.vtinBull,j.cotn.fol.triibiio6.AafrHprofln 

ex arujemu^ de plmtudme potáis, determinó q. 

A'" - 1, 



los Ordinarios no pueda dar licécia para fundar oueu os Có» 
lientos en fus Obiípados > aunq fucilen de qualquier Orden 
Mendicante Ni^roi.atís J é’ anditisaliorñin eiufáe éiuitdiibw, 
C T loci$exÍftentiüíoucnUiü.$rÍQr.ibus / ¡eii < pYOcuratQrib , As,ty' alijs 
interejfe babentbus^ caufafer uatisjeruandis cognita confíitent 
¡liiUJdem üuitaübus,ts loeisnouosbuiufino-di erigendos Lonuen • 
tus fine aljprü detximeto camodé ¡ujletari poffe. Y Ti íe apelare a fu 
Smúdbd jpfos Ordinarios tannliu erecitontm nouoyü C oHcntinim 
(fulpédere dcbere,hafta q fu Sanidad derenninc ladicha can 
ía)&irrttum,c? iwíanedecernentes, quidqiiijfecusfitper bis á quo 
'iiauis : authoritatefcienter^eiigiiordtercontingeri[attentarb 
Y efto manda lu Santidad a los Patriarcas, Primados, Ai> 
^obiipos, y Obiípos inlpirtutie jdnBíe obedientix] pr<ejentes 

no/h as Uñeras obfer nerita objeniari curent,hr fin i ant, hazicn 
do derogación géneral de qualeíauieiapreuilegios, genera* 
les,ó particulares,confticuciones Apoftolica $ f etiaminrariien 
toconfirmatas } <?c. 

Eftaconftitucion confirmó defpuesnueftio Sandísimo 
Padre Gregorio XV.conftic.j i .dada a 17.de Agcllo año de 
(1 62 i.incipiente cumalids ? vt ia 3.com.Bullariúhmihi 3 15. 
ampliando la delu anccceíTor,determinando, que ninguna 
Religión,dequalquicrcondicion quefea ¿ por exceptuada 
que tucíre,aimqfebuiucffede hazer exprefta menció de!U, 
no pueda fundar níngun Conucnto de nueuo'en ninguna 
cuidadlo lugar,fino fon con aquellos rcqnifitos que allí fe- 
ñal)a,que fun : Nifiin eofaltim duodecim fratres>autMonac¡:i, 
fea fyligiofi inhabitare 4 acex redditibns , er confiuetis <tlemo[ynis 
fu/lentd> exilieant } y efto hade fer abfique detrimentoT{eUgiofiorü 
in Monajianjs antedía ciuitatibus } feu Jocis buiufmodiereftis dege 
tium .Y que elOrdiciario no táfolo hade llamara los dichos 
Prelado$,ó Procuradores déla ciudad, fino cambien a los q 
eftánfucta ¡altjfper quatnor mili a, pafíuu cítenme ctnishcU ad 
idj>ocdtt, 4 pandiufnerintdetall ereHioneeon¡énJewit,pc¡o íi en 
el dicho lugar no huiiierc Conuenco algunojcon codo eflo 
wsOsdinaiiQsJiligenterinqtíirantjdclocomm babitá 

t . 0re f yMrüfZ? confenfunirequirant > ac adbibeant huiufniodi dúo- 
(■ ecirn ^eligiofonim in (fionuentibus inftitnenáis , tommode ¿itere , 
^ ” l *nutencre')i)*leant i pot dódefe vé la circiinfpccdó,y cien 

con que fe hade obrar en vna cofa can grauc,como es ad- 
^ Tamb ,UC0 ° Vn ^ fundación. 

pro ex ea die * Appellari contingenta ex ntinc 

P»‘my>Hoclln7tZ e í lat, ° mtn t ,0netur > eaad Stor-tm Congrega- 

.- ^ ot d 0 frÍMíi^/¿d£wo/«r.i cenjeatnr^pfdia 




tione huhifmod'pendente¿tibil inottnnduMtJfetfo irriftí, & inane ¡quid- 
quid /¿cus Juper hjs dquoqudrn quauis autboritatefcienter t ~»e¡ ignor ¿ínter 
contingerit, atientan decernens, quibufcumque in contrar u¡m fatientes 
non obíl antibus. 

Deipues la Santidad de nueftro Sancifsimo Padre Vrbano 
Vlíl.en iu conílitucion z 5. dada en Roma a 2 8. de A gofio año 
de i 62^incipiente (¡{pmaniisTontifeXjizucca qiraiefquicr licencias 
dadas por los Romanos PcnuficeSjópor el h huuíelícn deípacha 
do,oralea fuhplumbo t qudminforma breuis, para poder fundar ocíe¬ 
nos Cbnueatos. Yaios Prelados de jasOrdenes Mendicantes, 
Congregacicn^CompañiajOotraqualcjuicr R eligió n, manda ,¡n 
üirtutejanclct obeAieuti¿e,ac fub/>cyutprinationis'Poc¡r dttiitrf, pafsi- 
tue,nec non offiáorum , qtioruncumque^ac inhaíilitatis ad ¡lid ; Ü? tn alia 
injuturum cbtinendajiec non etiam excommunicationis ipjofatlo incur* 
rendís pañis ínterdicimus, ajr prohíbe mus. No yfen de las facultades 
concedidas,y por Nos reuacadas J jíw<? 4 //o quouispr^textu^el caufa, 
etiam qitdmtunuiispriuilegiata t nouaMonapena^Collegia¿{Domos ,t o#- 
ucntusyisalia loca %eguUriabuiu\modi é nifide exprejfa Ordinalionrn 
litentia,ac.Jeruata in ómnibus,&per omniaSacrorumíanomim,(yton - 
cil.Trident nec non conftitiítionibusfdc Clemente, y Giegorio , que 
hemos dicho, pr¿decefíorum defuper cdiclorumformarecipere ¡erige* 
re, fundare ¡feu aliasqtiomodolibetinftituere,Jeuinceptafiniré, & abfol - 
uere audiantdenprxjitnutnt.Y íiendoefte breue motu proprio^depie 
nitudinepotifiatis , pone en el todas las furrielas que le puede po¬ 
ner,y manda le guarde en todo el mundo,fin que fe pueda poner 

ni ngutta cofa que impida fu execucioo,ni fe pueda reduzir a dere¬ 
cho común. 

Seguo la do< 5 tf ¡na referidade todas las cofas que necefsitan pa 

rafundai de oueuo.quees.guardar lo cftablecklo^orcl derecho 
comun,ConciliodeJren,co,Breuesde Clemente VJII.Gicgoiio 

XV. y Vrbano VIII. obíeruando la forma que fedize en ellos, 
pues todos los demás pteuilegiosefta'n detogados , y anulados 
por el fanto Concilio deTrento : Et ñnt mh communisprobibitio 
tU8.cap.de/Prflatorumin 6cum alijscitatis. Y afsi lo declararon los 
ieñoresCardenales interpretes del Sagrado Concilio c eíí , 
^ a ®'^^ e ) re g U lhi S v^'bis- ^ 0l,íic l , t non pojftntf ¿¡filar? 
t nParrocha tn q ua>i non habent,J,„e c oyütioni.ar licentia ftiL y ( 

fi dize que le practica,Cerola vt lupta,Baiboía ádi¿I ? ’ y 
Manuel.Rodríguez rom.5 f]ii<Ett.Reg. quaí ft. 2 
la Cruz epitom.lib.2.cap,8 &ali). 

de autorizar el conlennm;»„?„ j„ i..',. s ( - 0 >ccs,q¡: 


ca P-J. n.5. 

J.arc.7, Fi.Iuan de 


*! eau f to r^ zate lconle n t¡mientode lasRelig^óne^ 0 — 

conceder; 


conceder,ímo las Religio oes, par e! adío que hizo con ellas-efe no 
dar licencia alguna para nueuas fundaciones, porque có d}e pac¬ 
to le concedieron ellos nueuos millones, y fue padt o de las Reli¬ 
giones la conceision del inbfidio, 

c Y íi pa impoisibilitar la materia de fúndar fe. requieren ro¬ 
das ellas colas j como fe puede permitir que aorá en ella ciudad 
de Granada , íiendo canpobie como ella , y can llena de Con* 
uentosde Religioios, y Rcligiolas , afside Mendicantes, como 
de MonachaleSjfc funde orra Religión de nueuo , dondea penas 
fe pueden fufhntar los que habitan en ella l Pues ellos añ*o$ pal¬ 
iados, en algunos Conventos /por la penuria de los tiempos , y 
del trigo >le han obíigadoaígünos Prelados a nodar las raciones 
ordinariasa íusReligiofos, dexando demolerleeílosTemplos 
ViUGS? 

Y masquando fe velo que fe obro en el Concilio Lateranen- 
fe en tiempo de LeonlW. dorjde le mandó que le icduxelTen toa¬ 
das las Religiones a las quatro,y para mas aprctaílasdixo.q oinv 
guno comalfc el Abito,fino fuelle en las ya aprcuadas,ka in C.nc 
nimiaide Rcligiof.domib & in C.fugelium,dedecimis,dize,quc 
por la muchedumbre de las Religiones** dauan mociuo a las coor 
tinuas quexas del Eílado Eclefiaílico: Sednunc intantmi aug>¡ .c/ii- 
tata; funt, acpofíefíionibus ditat<e y qnod mídtt y¡riEctléfidfiici de lobis 
apud nos\<tpé ijuAtelUm pYQponant.Y aora en elle año ía Santidad de 
nueíiro Sandísimo Padre Inocencio X. por íu Bteue, incipiente: 

' l?¡jlaitrand¿ ^egularis disciplina , año 1 652 • alosídiisde Otubre, 
año 9.de fu Pónfkado,en Italia ha reduzido,y extinguido. 17^0. 
Conuentos , porque ni los tiempos , nilascmdadeslospuedcn 
fuílentar. :¡ 

Viendo eña nccefsidad fer rao forrjofa, de que conuenia fe re** 
duxefleolas Religiones,lo defeó muchocljeñor Rey doo Felipe 
Segundo , como lo dize elfeñor Valcnrjuela Veiazquez com.2. 
confil.por ellas palabras referidas de luáEotero lib,2.didoí.me- 
niorabihfol.i 61 % ^eligt9tium multitudinem cum yideret Tbi/ippus Se 
cundusy^exHifpaniarum dicere folebat: méliusfore reducen antiquas 
y e tgíones ad integritatem fuain/litutionis , quam quottdte nonas intro - 
uc ' re * y aun lo comentó a teformar con la Gfden Piernón ilu¬ 
ten e,pororden1 que tuuo Nicolao Obifpo Patauino , Nuncio de 
defm IO ^ nt ^ ni ° Padre GregorioXIII.en Efpaña. Cótinuólo 
choinq C e P arcccr elfeñor Rey don Felipe Terceto. Yhahe- 
Feljpe Qdajtcf ata ^ Ue ^ C0 ^^ CÍUC en Efpaña elfeñor Rey Don 

ua fundacir n n< L l i UU f e i raCftaSraZOneS P araC,Uen0 fea<ímita '? u ' c 
dido en efta Gin/ j C *° ^ ue c ^ os ^ os años antecedentes ha luce 
»■ a »P UCs porla muchedumbiede fus vezinos, 

la 



lacottedad de fu tierra > pobreza de fus moradores han padeci 

do tantas necefsidades. 

Y fino digan los defvelos que han tenido para lu remedio» 
y lo que ha collado a los fenoles Prefidente, y Oydorcs en 
fus Acuerdos, y a la Ciudad en fus Cabildos con peligro de fu 
falud , y vida , faliendo de fus cafas, bufcandotiigo parala 
ciudad, acoda de muchas incomodidades, trabajos , y dine¬ 
ros para ello; y notan folamente fe ha hechoefíb , finotam- 
bienbufcando arbitrios para defvalagar a la dicha ciudad, vieá 

do que el principal remedio fuy o confiftiaencífo. 

Solo Vna inftancia haré, y es efta , que es la que me parece 
mas fuerte pata el cafo, y es: cómo ( feñor) fe puede permitir* 
que donde la Política ella mas en fu puntó, que es en Efpaña, 

teniendo el ptimét lugar eritte todas las Naciones, faltemos, 

tanto en la praética dé ella? Yes, quetenga Polonia numeró 
determinado de Religiofosiy Conventos en cada ciudad , fi. 
ouiendoleenefto Vogiia, imitándole Alemania.igualandofe 
Venecia, y otras : y noay Isladotídeexemplar en ellas no 
tengamos,y que l'ola nueñra Nación ha de fet la q falte en ef- 
te gouierno,y que no fe ponga remedio en vna cola como ella 
de tanta importancia? Sino quecadaReligion,la que quiere,y 
como quicte,fe venga a lasciudades,tomando vna cafa peque 
ña, y luego al punto ( fin dat medio a las cofas) erigen Orato- 
rios.leuantan Altares,ponen campana,abrea las puertas para 
queentten aoy t Miffa.fiendo efto en tan gran detrimento de 
las Parroquias.y Religiones ? Efto necefsita de gran remedio, 
puescontrauiniendo alas Bulas Apoftolic»s,ya los decrecos 
pontificios,omiten las apelációnes,con que (quedado íufpert 
las las acciones)profiguen con lo comentados 

Y porque (feñor) fin auer oydo a ambas partes ño fe puede 
dar juftafentcnc¡a,»ec nos contra¡nauiitampartem nihií poj}u»;u: 
d¡f¡iaite> itacapi2.de iudicijs, propondré algunas razones qmj 
pueden dar la parte contraria parad dicho ef«o, y fon: tener 
licencia de lu Santidad(y aunque no la tuuieran) con el petmif 
l'o de el Ordinario bafta,la de fu Mageíhd,Coites,y Ciudad- 
que nohande fet de peor condición vna Religión , que vn 
Ciudadano , que para viuir en vna ciudad no han de pedir 
m as requifitos } y que no vienen a mendigar, fino a v iuir de 
fu hazienda propria , y que por participación, ó concefsion 
délos preuilegios pueden fundaron otras razones como ef 

figuieote ““ mCPa,CCé ° ^ P ° Ca fufta0CÍa ' 3 ,cf P 0ndo 

Lo primero es, gran tazón dcEíhdo, y política,y ^as 
conforme a prudencia, eonferuar lo ganado, q uc en adquirir 

?. de 


de ntfeuo,como l o digo en mi libro degouierno de Principe 
Catolice, verfoi. §.5 . que no travgo mas autoridades p*>r las 
muchas que digo en todo ehy fi o y , deípües de cancos arios q 
eftan en eftaciudad tantos Conue otos , no pueden lullentat. 
íe, que íerácon otras fundaciones de tvuetro? Lo que ieñgoe 
deaquifera,quevnas, y otras perezcan* y vengan a caer, ik* 
uandofeefta eras fi a las demás,, como elque íe ahoga,que por 
librarfe, fe llena tras fi al que le quiere fauorece r , y'*c tutos 
perecen. 

Quedigantenerlicendade la Sede Apoftolica , laqual no 
tienen,que es for^ofo prefentaila¿a efto le relpondc.que fiem- 
pte tienen reclamación todaslasBulas deípachadas poraqNe- 
Jlafanta Silla para mejor infórmeles efto con tanca verdad,q 
íiempre qUe ledeípachan los dichos Brenes es con clanfula, 
d uní modo n on fít hiprahidiciu m tertij. Yquemayordaño.ydccu- 
meneo que el que le haze a los dichos Conuencos con otras 
fundaciones de nueuo? 

Y adviertafcqüeparala fundación han menefter dos licen¬ 
cias. Vna del Papa para fundar* Y otra del Obi fpo para a uto ri¬ 
zar dconíentimientodélas Ordenes,itaConcil.Trid Sefl^. 
de Regular.cap.$,& eft itHecommUni,Cao.quídam,& í’eqq 18 
qu#ft 2.Campanil.in diuerf iur.Can.6c videLezafta,veib.«Mb- 
iiafierium b num^.Y deípues comodize Rodrigues en fus obras 
morales^cáp.i 78.num*4.fol.mihi 331 .dóde dize,que defpucs 
de tenida la licencia del Órdiriarío»,y confcntimieoco de las Re 
ligio nes, fe hade fufpender todo haílaconfulcar a la lantaSedc 
con otras autoridades qué trae al propofito. 

Que cambien digan(dato, « 5 c Aanconcefio)qUe aunque no 
tuuieíleo licencia del Papa,que baila la del Ordinario. Dos co¬ 
las relpondo. La primera,y principal es,que es impofsible la 
dé viendo la cfterilidadde los tiempos, la multitud de pobres 
tienceldeGranada afucargo,y que e/los años paflados no 
ha íido pofsible el acudir a tantos, por fer fus rentas tan cortas, 
aunque fus limofnashan fidotan grandes, no hafidopofsible 
el Acorrerlas codas,dexando otras cofas en filencio que ha he- 
c o en razón de efto,que irguiendo el confejodel EfpiiicuSati 

aSc l cx o para Lauda boíl"vitdm ,en fazon deempe* 

n£r< u placa,r 0 pa,&c. " ” . ; 

2 ^°^ e § Un< * 0 >q u eaunqueporaiutondaddcRodrígueztom. 
lio dcT^ ,c l u ‘ T ^* 49 - nurn »?«afirma,que noderogóel Conci¬ 
nes fe que^ 0 C ^ C P re «ilcgio, y los concedidos a las Religio* 
uablcjcomort* 0 ^ fl !/ UCr $ a >y ví g°L lo contrario es mas pro- 
cuitad.y Vih, ** tlba ' r deriuodoic a fi la Tanta Sede efta fa- 
fuañjo 8.dc fq Pontificadodeclara^ 

di/-c ; 


diz e:Serudta in mt<¡u\sdecreíoriim noflrortim, átque elújdem Cierne 
tispradecefíws 3 nec nonpi¿ memoria Gregorij TapjXV< etiam 
pradecéJf onsnpfiH, con que queda quitada la duda que puede 
auer en razón defto. 

Yalalicenciadefü Mageftad.que es fucrfatenerla;digo, q 
también en efto quiere fu Santidad fer neceíTario,conna lo a d • 
uirtio Serafín* en fu Bulario „ diziendo: Tándem adueño, quod 
aahuc neceffarius efifrincipis ¡dcularis conjenfus a¿ hanc ¿edificatio - 
nem , exj'petidtbusdecretis,ty legibu^qu^Pontificampriu 
l¡)el confuetudinem in illovum lo\um innittntur, & ftc praxis obferaat. 
Como fe puede prefumir que fu Magertad ( Dios le guarde ) 
auiendo empeñado fu Real palabra de no dar licencia para fun 
daciones de nueuo , porque leconcedíeífen Jos miuqnés eh 
fus Cortes,digaojcjiie tiénén licencia f Éfte és grande agrauio 
que fe haze al Principe en oponerle cofas que ni ha dicho, 
nidado, y másauiendofe viíiocon efeco la pobreza de ella 
Ciudad ) pues fu Mageltad ha embiado carcas a la Chañe*- 
Hería, y a la Ciudad para que la prouean de trigo para los me- 
fes venideros* 

Lo mefmo digo de las Cortes de que le ayan dado licencia; 
porque fi ellas mifmas lo pidieron porcontta&o jcomopue- 
denretracíaríedelopropuefto > ño fiendoel ycil que les figué 
muy conocido? 

Que tenga n licencia de la ciudad,tampóco lo concedo fe te 
ga,que aunque es can piadofa,y es tan propio dé Principe el ad 
mitir a codos los que fe quieren valerdella:con todo,mirando 
al bien co mun,fc les ha de denegar,por eftar la dicha ciudad cá 
ahajada,y como cofa de caco tomo, es fuerza coniieng an to¬ 
dos los votos en Vnd,y no baña la may or parte, por íer elde- 

uimentocomu.y escoñúbíerecebida,icapluresqUosrefeiunc, 
5 c fcquuntur Iaffon,l.iuris gentium, ff.de pad.n.iS*Tuích,ver* 

bo,maiorpM,coatUi^ápd 

Quedigantenerpteuilegios;yáeílárefpondidoe(lardero% 

gadosjy fi replicaren, queporparticipacion pueden gozar de 
los concedidos a las Ordenes Mendicantes.Reipódo, que bien 
íabido es,que vn preuilegiado contra otro, no goza del preui- 
legio fiendo en contra del primero* 

Que digan no vienen a cargar mas a la ciudad,que tienen co 
que paitar. A cito fe refpóde, que no falcaua mas fino que lo di¬ 
miten, que halla aora rio tienen pueíló en depoficó cincuenta 
mil ducados para ello,y la hacienda que traen es del Conuen- 
todeMadrid,porfer el Padre Ocalora profeífo en el 

Y no le yo que necefsidad tenga la Ciudad dé efta Re- 
l>gion, pues no tiene fin eíjsecial de fu infíituto , q Ue no lo 

tengan 






tengan todas las que eflan aquí fundadas de cantos años. 

Bien pudicraauer apoyado todo lo dicho con autoridades, 
y referir lo que han cíclico en razón de ello muchos, y graues 
Aurores en fus Políticas,y conferuacion de Monarquías, co® 
mofon los muy Reuercndos Obifpos de Ofm3,y Orenle,Fray 
Francifco de Soía^y Padre Rricianos;pero las emito codas,por 
fertan notorio el hecho de loque fe ha referido: y íi no, veaíe 
por experiencialo qucfehaaumencado, qnecomo dize Gil 
Go^alezde Auila>cnfu TeatrodcMadrufque aüia eniu tiem¬ 
po ya fundados en Efpana mas de nucue mil Gonucnto$,y. en 
ellos mas de fetenta mil Religiofos/in las Monjas, íacandofe 
porconfequencia,quecnfolo en eílacindad,defde aquel tierii 
po ac^ fchanfundadocatorzeCcnuentosen ella de Grana* 
da,donde fe hallan oy cincuenta Conueatos de Reügiofos, y 
Religiofas. 

Donde viene bien oydczir, lo que en el Concilio Lugduí 
nenie en tiempo de Gregorio X.íedixo , que las importunas 
aníiasfacatianapoifialaaprouacionde nueuas Re ligio nes,ita 
in cap.vnico,de Relig.domib.in 6. Sed^uianonjolumimportuna 
petent'tum inhiatio ¡llarumpoftmodum mulúplicationem extorfit t \e 
fumetia?naliquorumpr(tfumptuoJa temeritas effrenata , quafmuU 
.titudineádinumt * Y aqui fe puede entender de nueua fun¬ 
dación. 

Y afsi ( feñor) como Procurador que tengo poder de todas 
las Religiones,fuplico en fu nómbrele firvade que no fe les dé 
licécia,ni menos leácaufade pleytos,y gallos en tiempos tan 
necefsitados,y efeufar otrosgraues inconvenientes comohu- 
uq fobre ella propria fundación el año paliado en eíla ciudad, 
mandándoles que guarden la fencencia dada por el feñor Nu¬ 
ció Iulio Rofpillofijque dize,que no aya en ella ciudad mas de 
vn Sacerdote y vn lego páralos defpachos que fe le pueden re¬ 
currir en ella Corte. Salva in ómnibus,&c. 

(DoftorFr. Sítluador 
*•> Vr< de M alie a. 

i 


¿mpreffoen Granada i En cafadeBaltafar de Bolibar, 
~ a é e Abenatnar.AñQ de ¡6?+. 



